FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS SCIENCE 
AND TECHNOLOGY ISLAMABAD 


2nd MERIT LIST 
M. A URDU - Autumn 2015 


Sr. 

No 

Form 

No. 

Name 

Fathers Name 

1 

651 

Naila Yasmeen 

Muhammad Nazir Abbasi 

2 

10841 

Sadia Bibi 

Mir Afzal 

3 

721 

Mustafa Abbas 

Ghulam Abbas 

4 

1357 

Khadija Akber 

Muhammad Akbar Khan 

5 

1000 

Salima Bibi 

Mirza AM Shah 

6 

949 

Ayesha Razzaq 

Raja Muhammad Razzaq 

7 

1397 

Hafsa Noureen 

Muhammad Rafiq 


Dr. Naheed QamDr. Fehmida Tabassum Dr. Muhammad Waseem Anjum 

HOD Urdu 


NOTICE! 


1. Last date of fee submission is 5th October 2015. 

2. Bring All orignal documents with you. 


